CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: Ospitaletto 

Data: primi di giugno del 1996 
Ora: 18:00 

Tipologia: sfera 

Fonte: CUN, CUSI 


Due coniugi notano dalla finestra di casa una sorta di pallone con occhi neri. Il pallone è nel 
campo adiacente l'abitazione, ma quando l'uomo si avvicina, a circa due metri, la strana sfera 
di alza di tre metri, si sposta in direzione nord, si abbassa e si rialza con uno scatto per poi 
sparire in direzione nord-ovest. Il caso è pressocché identico ad un episodio accaduto a Rho 
in via Molino Prepositurale. 


